CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Sannazzaro de' Burgundi 
Data: 1-1-74 

Ora: 22:00 

Tipologia: LN 

Fonte: Odissea 2001 


foto Wikipedia 


Caso n°118 


1 Gennaio 1974 ora: 22,00 
S.NAZZARO DE BURGUNDI (PV) 


testimoni: numerosi operai 
Vari operai della Raffineria ANIC di 

al turno di notte,n e 
a bassa quota nei 


È 
SeNazzaro de Bur i 

: de gundi,addetti 
oterono osservare un UFO lumino 4 = 


pressi della locale Raffineria 
Pian, 


so che stazionava 


